
SINUDYNE - Modd. 482 e 1482. Apparecchi portatili a sette transistor, con gamma onde medie. L’apparecchio e prowisto di presa fono, e di commutatore locale-distante, 
con rommutazione a tasti. £ pure prowisto di registro di tonalita a quattro tasti. M edia frequenza AM a 468 kc/s, media frequenza FM a 10,7 Mc/s. 















